Inz. Wlodzisiaw 


FIEIK 


NAJDROZSZY MAZ, SYN I BRAT 


zginął śmiercią tragiczną w 48 roku życia 26 grudnia 
1980 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi we wto- 
rek dnia 6 stycznia 1981 roku o godz. 11.00, o czym 


zawiadamia pogrążona w głębokim żalu: 


RODZINA. 


